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Gesundheit Lippe GmbH: KI-basierte 
Bildgebung verbessert die Diagnostik 


Die Gesundheit Lippe GmbH setzt auf Kl-basierte 
Bildgebungsverfahren, um die Diagnostik zu verbessern 
und die Patientenversorgung zu optimieren. 


Dieser Artikel beleuchtet, wie die Gesundheit Lippe GmbH, Trägerin des 


Klinikums Lippe, KI-basierte Bildgebungsverfahren einsetzt, um die 
Genauigkeit und Effizienz der Diagnostik zu steigern. Unter der Leitung 
von Dr. Johannes Hütte werden innovative Projekte vorangetrieben, die 


das Potenzial von KI in der radiologischen Bildgebung nutzen. 


Die Gesundheit Lippe GmbH, Trägerin des Klinikums Lippe, setzt 
auf KI-basierte Bildgebungsverfahren, um die Diagnostik zu 
verbessern und die Patientenversorgung zu optimieren. Unter der 
Leitung von Dr. Johannes Hütte, Geschäftsführer des Klinikums 
Lippe, werden innovative Projekte vorangetrieben, die das Potenzial 
von Künstlicher Intelligenz (KT) in der radiologischen Bildgebung 
nutzen. Durch den Einsatz moderner Algorithmen und 
Analyseverfahren können Aufnahmen aus bildgebenden Verfahren 
wie CT, MRT oder Röntgen schneller und präziser ausgewertet 
werden. Dies ermöglicht eine frühzeitigere Erkennung von 
Krankheiten und eine gezieltere Therapieplanung, was die 


Versorgungsqualität für die Patienten verbessert. 
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Kl revolutioniert die radiologische 
Bildgebung 


Die radiologische Bildgebung ist ein zentraler Bestandteil der 
modernen Medizin. Verfahren wie die Computertomografie (CT), die 
Magnetresonanztomografie (MRT) oder die Röntgendiagnostik 
liefern detaillierte Einblicke in das Innere des Körpers und 
ermöglichen die Erkennung von Krankheiten in einem frühen 
Stadium. Doch die Auswertung der dabei entstehenden Bilddaten ist 


zeitaufwendig und erfordert viel Erfahrung. 


Hier setzt die Gesundheit Lippe GmbH, Trägerin des Klinikums 
Lippe, auf Künstliche Intelligenz (KD. Durch den Einsatz moderner 
Algorithmen und Analyseverfahren können die Aufnahmen aus den 
bildgebenden Verfahren schneller und präziser ausgewertet werden. 
KI-Systeme können in den Bilddaten kleinste Anomalien und Muster 
erkennen, die für das menschliche Auge leicht zu übersehen sind. 
Dadurch können Krankheiten früher erkannt und gezielter 
behandelt werden. 


Schnellere Diagnosen durch Kl 


Ein großer Vorteil der KI-basierten Bildgebung ist die 
Geschwindigkeit der Analyse. Während ein erfahrener Radiologe für 
die Auswertung einer CT- oder MRT-Aufnahme oft mehrere Minuten 
benötigt, kann ein KI-System dies in Sekundenschnelle erledigen. 
Das beschleunigt den diagnostischen Prozess erheblich und 
ermöglicht eine schnellere Behandlung der Patienten. 


Im Klinikum Lippe wird beispielsweise ein KI-System eingesetzt, das 
CT-Aufnahmen des Gehirns automatisch auf Anzeichen eines 
Schlaganfalls untersucht. Das System kann innerhalb weniger 
Sekunden erkennen, ob eine Hirnblutung vorliegt und welche 
Bereiche des Gehirns betroffen sind. Diese Informationen sind 
entscheidend für die weitere Behandlung, da bei einem Schlaganfall 
jede Minute zählt. Durch den Einsatz von KI können wertvolle Zeit 


gewonnen und die Folgen des Schlaganfalls minimiert werden. 


Präzisere Diagnosen durch Kl 


Ein weiterer Vorteil der KI-basierten Bildgebung ist die Präzision der 
Analyse. KI-Systeme können in den Bilddaten Muster und 
Zusammenhänge erkennen, die selbst erfahrenen Radiologen 
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